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* Specialists en chirurgie general e et digestive 

* Chirurgie Codioscopique - Proctologic 

' Dlpldmede I'universite Paul Sabatier de Toulouse 
' Pratiden hospitaller des hdpitoux de France 
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CLINIQUE : DETROIT 

INDICATIONS: PROLAPSUS UTERI N EXTERIOR, sf 
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Incontinence urinaire d'effort. 
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Drainage et fermeture plan par plan. 
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OPERATEUR: Dr M. EL BAKKALI 
A.NESTHESISTE: Dr S. GHALLt'B 
CLINIQUE : DETROIT 
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Incontinence urinaire d' effort. 

TECHNIQUE OPERATOIRE : 


Sous rachi anesth4sie LAPAROTOMIE, on realise one hysterectomy 
subtotale inter annexfelle. 


On realise one cure de rectocele avec promontofixation par une plaque 
en rn£rcy!ene. 


Peritonisation complete et on finit 
technique de Bursh 


Drainage et fermeture plan par plan. 
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